Wawrzyniec Skowronski 


Nadzorca Telegraficzny, 


przeżywszy lat 55, po długićj i ciężkićj chorobie, w dniu 19 Lutego 1873 roku 
przeniósł się do wieczności. 


W żalu pogrążone Córki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność 


na wyprowadzenie zwłok z domu przy ulicy Szpitalnej pod L. 391 w Piątek dnia 21 b. m. 
o godzinie 3 po południu wprost na Cmentarz. 


W drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 


